„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 


Prof. dr. hab. HENRYKA 
CHWIAŁKOWSKIEGO 


emerytowanego profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych 
w zakresie farmacji, kierownika Zakładu Technologii Ogólnej 
w Instytucie Towaroznawstwa, kierownika Podyplomowego Studium 
Sterowania i Ochrony Jakości Towarów, odznaczonego Złotym 
Krzyżem Zasługi. Długoletni zasłużony nauczyciel akademicki, 
oddany wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. 
Pogrzeb odbędzie się w środę, 7 lipca 2004 roku o godzinie 11.50 
na cmentarzu na Bródnie w Warszawie. Msza św. zostanie 


odprawiona w kościele św. Wincentego a Paulo 
przy ul. Wincentego w Warszawie. 
Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia i żalu. 


Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie 


